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温度 0’ C 〜4 0 'C 

湿度 2 0〜8日 ％ RH (結露なきこと） 

2。 適合規制 

(電磁化身寸 ） VCC I C [ Q S S A 

3。 電源仕様 

電ミ原電圧 AC 10 0 V , 5 0 / 6 0 HZ 

4。 ヶース が料 SECC 

已。をお 本化：タリーソ日1 

を板つべル：タリーソ □ 2 


9^ ノ乎ノック固疋用ぶ具（同_ (《 1) 製□□□にか属の電源コ-ドは1 00 V 専用コードです。 
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